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\1 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΖΕΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΑΘΗΝΑ 
13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 


ΔΙβΡΟηΧΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 

_ Μ 


'2]το 11. Δ/γμα 6/86 ιρμοδΐότκιτβς Γ*. ΠΕ^ίΩι.Δ.)ΕΙ, 
ποϋ αγορά τοπ' χανονισμό λειτουργίας δϊυοτόοΐλ ΐΛΟνόμων αοΛ- 
■3άρτων καί βρώμικων νερών περιοχής αρμοδιότητας Εται¬ 
ρείας ΓβρεόσΒ.ως και Α'π,οχετεό'υεως Πρωίτεοούορης (ΈΓΔ 
ΑΠ), ποο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3/7.1.86 τ. Α' κ»ι σ;το 
οποίο διόριόί’ωση σφαλμάτων δημοσιεύτηικε στο ΦΕΚ 69/2ι6. 
5.1986 τ. Α', προστίΐΙενται τα παρακάτιο εκ παραδρομής 
πα,ρα!λ^ίγ·&έντ'α σχέδια που αφορούν τον κανσνισ;Λ0 αυτό: 
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